






C.T.O. APRE LA NUOV 


PER PERSONAL COMPUTER /XT/AT 


> 




SV 201 : Joystick a microswitch versatile, 
, con autofuoco e controllo di velocità. 


SV 202: Joystick analogico, 
economico e funzionale. 





SV 206 RAIDER: Joystick analogico 
moderno ed elegante. Con impugnatura 
autocentrante; è dotato dei potenziometri 
per la regolazione degli assi e del pulsan¬ 
te di fuoco rapido (30 colpi al secondo). 



SV 205 OPTICAL: Joystick altamente tecnologico 
a sensori ottici per il rilevamento del movimento 
del joystick e della sua posizione esatta. Opzione 
analogica o digitale a scelta e software "Mega¬ 
zoom" per un facile collegamento con tutti i PC. 
Particolarmente indicato per i simulatori di volo. 





SV 227 TOPSTAR: Il Joystick a micro¬ 
switch top della gamma per resisten¬ 
za e prestazioni. Impugnatura rinfor¬ 
zata e base assorbirti. 


SV 207 COMMANDER: Il nuovissimo 
Joystick analogico ad alte prestazioni. 
Autocentrante, con pulsante di fuoco rapi¬ 
do e software "Megazoom" per una più 
facile configurabilità. 



PER COMMODORE/Al 
AMSTRAD 



SV 123 SUPERCHARC 
Joystick con microswi» 
nei pulsanti di fuoco. 1 
Amstrad e Atari. 


SV 127 TOP STAR: Resistenza,. 
funzionalità e design si abbinano 
in questo Joystick top della gamma. 



SV 131 SUPEI 
Joystick a mici 
Resistente ed c 
per i combatte 
accaniti. Invol 
rente dal desi; 


SV 135 JUNIOR MEGA¬ 
STAR: Con 8 microswitch 
e 3 pulsanti di fuoco. E' 
il Joystick ideale per i più 
esigenti. 




UN POTERE NUOVO NELLE 1 


TUTTI I MAR 








A ERA DEL QUAUTY JOl 


ARI/ 


5ER: 

:h anche 
lompatibile 



STAR: 
oswitch. 
ffidabile 
iti più 
icro traspa- 
n giovane. 



PER NINTENDO 



SV 334 SN PRO-PAD: Pad per Super 
Nintendo bello e resistente. Con 6 pul¬ 
santi di fuoco nelle due modalità (par¬ 
ziale e completa) e con l'effetto rallenta 
tore è il Pad indispensabile per apprez¬ 
zare tutti i più moderni videogiochi. 



SV 337 SN PRONEO II: Pad programmabile 
per Super Nintendo con pannello di controllo 
a cristalli liquidi permette di memorizzare 
sequenze di azioni. Contiene 30 azioni già 
memorizzate. 



I 

, SV 336 SN PRONEO I: Pad tecnologica¬ 
mente avanzato per Super Nintendo, con 
microcomputer incorporato e display a 
cristalli liquidi per programmare svariate 
possibilità di gioco e sequenze d'azione. 


SV 333 NINTENDO MEGASTAR: Una 
grande varietà di prestazioni per questo 
Joystick a 8 microswitch che può essere 
utilizzato anche da mancini. Stabile, con 


fuoco rapido e semiautomatismo. 



'SV 330 BEAT MASTER PROPAD: 
Pad per Nintendo a 8 bit e due 
pulsanti di fuoco. 



SV 338 TOP-FIGHTER: Il Joystick per 
eccellenza per Super Nintendo. 
Programmabile e di altissima qualità è 
l'unico Joystick che vi permette di con¬ 
trollare abilmente tutti i più difficili giochi 
d'azione; infatti con l'opzione "memory" 
potrete usare un unico pulsante di fuoco 
per saltare, calciare e dare pugni. 






SV 434 SG PROPAD: Pac 
Mega Drive. Con 5 pulsan 
3 diverse velocità di aut 
velocità di rallentamento è 
gno inseparabile di m> 



SV 437 SG PRO 
per Sega Megc 
giocatori più es 
pulsanti fuoco, 3 
ne e pannello 



UE MANI. TANTI MODELLI PER OGN 


IHI CITATI SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLE RISPETTIVE CASE PRODUTTRICI. 





f STICK 

PER SEGA 



J per Sega - 
ti di fuoco, 
ofuoco e 2 
; il compa- 
sravigliose 
awenture. 


% 

SV 433 SEGA MEGASTAR: Joystick 
a microswitch e 3 pulsanti fuoco, 
che si presta alle lotte più accanite 
per le sue caratteristiche di stabilità 
e resistenza. 




. SV 443 SG PROGRAMPAD II: Pad 
per Sega preprogrammato con 66 
mosse speciali per 8 famosissimi 
giochi (tra i quali Mortai Combat, 
Streetfighter II e Jurassic Park) rad¬ 
doppiabili con la funzione "spec¬ 
chio". 6 memorie per creare com¬ 
binazioni personali e display pro¬ 
grammabile per visualizzare 
sequenze d'azioni. 



Il ESIGENZA. 


C.T.O. 

QUALITY NEWS 




SV 957 HANDY GEAR JOYPLUS: 
Accessorio per Game Gear comprensivo di 
lente, illuminazione e spazio per 2 cartucce. 


SV 900 HANDY POWER KIT JOYPLUS: 
Caricabatterie comprendente adattatore e 
batteria ricaricabile. 



I 

SV 910 HANDY POWER KIT II JOYPLUS: 
Batteria ricaricabile per Game Boy che 
permette di caricare e giocare simultanea¬ 
mente. 8 ore di autonomia. 



I 

SV 915 HANDY SPORT JOYPLUS: 

Guscio protettivo idrorepellente e antiurti 
per Game Boy, con lente e illuminazione. 



SV 715 PATH FINDER JOYPLUS: Mouse 
versatile per PC - XT - AT e compatibile 
Microsoft Mouse e PC Mouse, con risolu¬ 
zione selezionabile via software fino a 


400 DPI. 



'SV 905 HANDY CARRY JOYPLUS: 


Valigetta in PVC per Game Boy con tra¬ 
colla e schermo protettivo antisolare. 



' SV 906 HANDY SOUND JOYPLUS: 
Cuffie stereo per Game Boy con speciale 
meccanismo di arrotolamento del cavo. 



SV 907 HANDY BOY "ALL IN ONE" 
JOYPLUS: Unità di espansione Game 
Boy richiudibile con amplificatore stereo, 
altoparlanti e lente d'ingrandimento. 



SV 504 DATALUX: Elegante vaschetta 
portadischetti a 80 posizioni da 3,5" e 
chiave di sicurezza. 






















C.T.O. PROMUOVE 
L'ANNO DEL CONSUMATORE 



C.T.O. dedica il suo 11° anno alla sua affezionata Clientela. Un impegno che si esphme 
nella volontà di garantire e tutelare l'utente finale, al quale sono riconosciuti l'esigenza e il 
diritto di usufruire di prodotti originali, seri e di qualità. Viene così ulteriormente ribadita la 
prosecuzione del costante impegno C.T.O. nella distribuzione di soli articoli selezionatissi- 
mi e di estrema qualità; come pure il supporto e l'assistenza offerti da una struttura che 
vuole contraddistinguersi per qualità, sicurezza e serietà. In linea con tali propositi, C.T.O. 
vuole riaffermare il consumatore nell'Importante ruolo di fruitore e partner di questa azio¬ 
ne, esprimendogli quel rispetto e quella gratitudine che merita. Ecco perché è nato 
TANNO DEL CONSUMATORE, un grande Evento che si chiuderà il 15 Marzo 1995; in 
questo anno si verificheranno molte piacevoli sorprese, nell'ambito di un'ampia varietà di 
iniziative marketing e promozionali. 



IN GETTONI D'ORO 


Dal 25 Aprile 1994 al 28 Febbraio 1995, acquistando accessori per computer e software 
prodotti e/o distribuiti da C.T.O. si partecipa all'Estrazione di: 


1 ° PREMIO DA L. 50000000 e 1 00 PREMI DA L. 1 OOOOOO 


Richiedete presso i Rivenditori Autorizzati C.T.O. le modalità e le cartoline di partecipazione. 



AUT.MIN. RICH. 











IN MANO Al PIU' 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 




PIEMONTE-VAILE D'AOSTA 


AlEX COMPUTERS C.*o Frane» n.333/4 TORINO 

ALEX COMPUTERS V» Tripoli n 179/b TORINO 

AMERICANA GAME AND SYSTEM Vio Socchi n 26/b TORINO 

AUCHAN Coreo Romania n 460 TORINO 

SOFTEl D. Gavello Serg» Vio Nizza n 45/1 TORINO 

TV MIRAFIORI Coreo Unione Sovietica n 381 TORINO 

VOBIS Coreo Frane» n 92/c COUEGNO (TO) 

AlEX C COMM SHOPVIllE LE GRU V Crea n 10 GRUGLIASCO (TO) 
TRONY C COMM LE LE GRU V» Creo n 10 GRUGLIASCO (TO) 
TRONY C COMM LE PANORAMA V» P Luigi Nervi n 12/14 
SETTIMO TORINESE (TO) 

PC GOLD Via Guasco n 54 ALESSANDRIA 
M D COMPUTER Di lana Moria V» Alfieri n 36 VALENZA (Al) 

FATIM SYSTEM Vio S Pellico n 10 CUNEO 

ROSSI COMPUTERS Di Rossi M & C SNC Coreo Nizza n 42 CUNEO 
EXPERT SISTEM ITALIA V» Canobb» ló/a NOVARA 
K & G Di Valsan» Kl.bo P Via Ronzoni n 2 NOVARA 
MEGA-IO MANIA Via Galileo Ferraris n 90 VERCELLI 
CAMELOT Vio P Micco n 33 BIELLA (VC) 

CSI TEOREMA V» losona n 9 BIELLA (VC) 

HOBBYLAND V» Bertodono n 1 BIELLA (VC) 


ASSITEC V» F De Sonctis n 33/35 MILANO 

BCS BASIC COMP SYSTEM V» Montegoni n 11 MILANO 

COMPUTER STORE V» Cordino! Mezzofonti n 29 MILANO 

DATATILE V» Capponi n 5 MILANO 

GALIMBERTI Corso Buenos Aires n 74 MILANO 

GALIMBERTI Via Canonica MILANO 

JOYS1ICK FUN Via lorenlegg» n 38 MILANO 

KRAMER ELETTRONIC V» Kramer n 19 MILANO 

LU MEN Vio S Monica n 3 Jang V le Sozzoni) MILANO 

M.G SHOP V» lattuada (ang V le Monte Nero n 12) MILANO 

MARCUCCI Vio F Bronzetti n 37 MILANO 

NEWEl COMPUTERS E ACCESSORI Via Moc Mahon n 75 MILANO 

NIKI SHOW-ROOM Via Tovozzano n 14 MILANO 

PC POINT Viole Monzo n 48 MILANO 

PER GIOCO Via S Prospero n 1 MILANO 

PER GIOCO V» Aid rovo ndi MILANO 

SUPERGAMES Di Corredini & C. V» Vitruv» n 37 MILANO 

TC CENTRO MILANO largo Core» De. Servi 11 MILANO 

VIRGIN RETALI Piazzo Duomo n 8 MILANO 

VIRTUALI Vto Rotori n 18 MILANO 

GALIMBERTI Via Naz»nale dei Giovi n 28/30 BARLASSINA (MI) 
PENATI V» Simone De Corbella n 49/b CORBETTA (MI) 

BIT 84 Via Italia n 4 MONZA (MI) 

Il CURSORE V» Compo De. Fiori n 35 NOVATE MILANESE (MI) 
NEXT COMPUTER Vio Bugoli, n 13 RHO (MI) 

TRONY C COMM LE CORSO EUROPA Coreo Europa RHO (MI) 
TRONY C COMM LE FIORDALISO Via Curiel n 25 ROZZANO (MI) 
EASY SOFTWARE Vio Gramsci n 52 SESTO S GIOVANNI (MI) 
GALIMBERTI Via Fuhno Tosi. SESTO S GIOVANNI (MI) 

AUCHAN C COMM LE PIACENZA NORD Via Emilia n 100 
S ROCCO Al PORTO (MI) 

PROXIMA Vio Podona Superiore n 292 VIMOORONE (MI) 
MEGABYTE Vio Scuri n 4 BERGAMO 
TINTORI Vio Broseta n.l BERGAMO 

MEDIA WORLD C COMM LE CURNO Via E Fermi n 1 CURNO (BG) 

MASTER INFORMATICA V» F Ugoni n 10/b BRESCIA 

TC CENTRO BRESCIA Vio Molto n 12 BRESCIA 

VIGASIO Portici Zonordelli n 3 BRESCIA 

MEGABYTE V» Castello n 1 DESENZANO GARDA (BS) 

NEW GAMES Via IV Novembre n 55 LUMEZZANO PIEVE (BS) 
GALIMBERTI V» Posquole Pool, n 47/o COMO 
LAGO V» Benzi n 18 COMO 

GALIMBERTI Vio Risorgimento CASSINA RIZZARDI (CO) 

MEDIA WORLD C COMM LE MIRABEllO Viale Lombardia n 6 
MIRABEllO DI CANTU' (CO) 

ERRE INFORMATICA Vto Milano n 2/g CREMONA 
PRISMA Via B Da Dovaro n 8 CREMONA 
MONDO COMPUTER C COMM LE CREMONA 2 Vio Enrico 
Berlinguer GATESCO P D (CR) 

MEGABYTE 4 Via P F Coivi n 95 MANTOVA 

RGB COMPUTER Vio Gnutti n 38 CASTIGLIONE STIV1ERE |MN) 

URKA III Via Uccelli n 2/a SUZZARA (MN) 

SENNA GIANFRANCO V» Cokhi n 5 PAVIA 
SW INFORMATICA Viole C Battisi, n 74 PAVIA 
MEDIA WORLD C COMM LE MONTE BELLO Via Mozzo n50 
MONTEBEllO DELLA BATTAGLIA (PV) 

MAGIC SCREEN V» Mazzini 44/o SONDRIO 

FLOPPY V» Morozzone n 2 VARESE 

FLOPPY V» Carrob» n 13 VARESE 

MASTER PIX V» Zappellini n 4 BUSTO ARSIZIO (VA) 

GALIMBERTI Via lazzaroni (Ang V» Grondi) SARONNO (VA) 
VIDEOLINE Vio Corcano n 12/14 SARONNO IVA) 

OVi.' l il-l 

SARTORE ILO V» Duca D'Aosta n 4 CEGGIA (VE) 

SME Via Oreato n 5 MARGHERA (VE) 

SME V» Torino n 101 MESTRE (VE) 

SARTORELLO Vio Venezw n 8 PORTOGRUARO (VE) 

COMPUMANIA Vio Cado leoni n 32 PADOVA 
COMPUTER SACE Via Corducc. n 26 PADOVA 
COMPUTER SHOP-CENTRO GfOTTO V» Venez» n ói PADOVA 
OTC V» Sor» n 102/a PADOVA 

COMPUTER SERVICE V» Europa n 2 GALLIERA VENETA (PD) 
COMPUTER SHOP-CENTRO I GIARDINI DEL SOLE Vio Europa 
CASTELFRANCO VENETO (TV) 

SME Via Conegliono n 59 SUSEGANA (TV) 

COMPUGAMES Coreo Cavour n 5/o VERONA 
POWER MEDIA Piazza S Tomo so n 10/11 VERONA 
TRONY V» Del Lavoro n 43 BUSSOLENGO (VR) 

COMPUTERS CENTER Via Contare n 26 VlllAFRANCA (VR) 
ELETTRONICA BISELLO Viole Trieste VICENZA 
HAI Di Alberto Potrro Viale Ancorotto n 119 VICENZA 
OTC Via Divisione Folgore n 24 VICENZA 


OTC V» P Girardi n. 16 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

EL DOM V» Brennero n.394 TRENTO 
MUSIC CENTER Vio Bolzano n 39 TRENTO 
TOPWARE Vio Brennero n 320 TRENTO 

Al RISPARMIO-ROVERCENTER V le del lavoro n 18 ROVERETO (TN) 
COMPUTER POINT Via Rovigo n 22/o BOLZANO 
TOPWARE Vio Dolio Chioso n.l/b LAIVES (BZ) 

CENTRO TRIESTINO INFORMATICA Via Pascoli n 4 TRIESTE 
COMPUTER SHOP Vio Poolo Reti n 6 TRIESTE 
SME V» Udine n 28 ZOPPOlA (PN) 

MOFERT Vio Leopardi n 92 UDINE 


EMILIA ROMAGNA 


CARTOLERIA STERLINO Via Murri n 73/d BOLOGNA 
CARTOLERIA STERLINO V» Indipendenza n 66 BOLOGNA 
CARTOLERIA STERLINO Via lombordi n 43 BOLOGNA 
COMPAGNIA ITALIANA COMPUTER V» E Ponente n 56 BOLOGNA 
COMPUTER DISCOUNT Piazzo XX Settembre n 5 BOLOGNA 
COMPUTER DISCOUNT V» Bov. Compeggi n 1 BOLOGNA 
ECS Di Schettino Fabio V» Cosano. n.3/c BOLOGNA 
TRONY C COMM LE SHOPVILLE GRAN RENO Vio Bozzonese n 88 
CASALECCHIO DI RENO |BO) 

HI-FI ALTA FEDELTÀ' Via Cavour n 16 IMOLA (BO) 

INFOMASTER Via E levante n 124 SAN LAZZARO Ql SAVENA (BO) 
BUSINESS POINT Di Ferrara Vio Carlo Moyr n 85 FERRARA 
ON LINE SOFTWARE C COMM LE DIAMANTE Via del Commerc» 
n 52 FERRARA 

SOFT GALLERY Di Caselli Maria Via Modera n 60/b FERRARA 
NERI Via Ragnoli n 92 FORLI' 

SUPER-BIT Viole Bolognesi n 37 FORLI' 

COMPAGNIA ITALIANA COMPUTER Vie Europa n.l9 CESENA (FO) 
CSI V» Savio n 586 CESENA (FO) 

MEDIA WORLD C.COMM.IE ROMAGNA CENTER Piazzo Colombo 
n 3 SA VIGNANO SUL RUBICONE (FO) 

COMPAGNIA ITALIANA COMPUTER Via Bellinzono n 29 MODENA 
COMPUTER UNION MODENA Via Emilio Est n 325 MODENA 
ORSA MAGGIORE Piazza Matteotti n 20 MODENA 
ORSA MAGGIORE C COMM I PORTALI V Le dello Sport n 50/22 
MODENA 

VIP COMPUTER Vto Costelhdardo n 20 MIRANDOLA (MO) 

PEGASO Pwzzo Toscanini 7/f PAVULLO (MO) 

MARTINELLI Via Circonvollozione Nord/Est n 98 SASSUOLO (MO) 
ZANICHELLI GEMMINO Di Bruno Via E Casa n 6 PARMA 
DELTA COMPUTER Vio Mortiri Dello Resistenza n 15/g PIACENZA 
COMPUTER HOUSE Via Trieste 134 RAVENNA 
O T.C ITALIA TRADER DIV1SION Via Faentina n 94 RAVENNA 
ZUCCHEREllI BENVENUTO Via Cavour n 74 RAVENNA 
ARGNANI P zza della Libertà 5/a FAENZA (RA) 

ELECTRON INFORMATICA C so Gonbald. 32/a FAENZA (RA) 
ELECTRON INFORMATICA Vio F Ili Cortesi n 17 LUGO (RA) 
COMPUTERIINE Via S Rocco 10/c REGGIO EMILIA 
FROG Via Emilio S Stefano 9/c REGGIO EMILIA 
PETER PAN Via Emilia S Stefano 15/e REGGIO EMILIA 
VIDEO HOUSE Viale Olimpia n 14/a REGGIO EMILIA 
GEA Via Statale 467-26/c SCANDIANO (RE) 

DBFELETm Via Gdo Corpi n 209 FIORINA SERRAVALLE (RSM) 

BQQQOI 

ABM COMPUTER Piazzo De Ferrari 2/r GENOVA 

ELITE COMPUTER Di G Boccordo V» Orsini n 31/r GENOVA 

FOTO MAURO Vio Canepan n 183/r GENOVA 

GAMEMANIA Via Piacenze n 294/295r GENOVA 

RAINBOW COMPUTING Di F Bianco Vio R Gestro n i O/o GENOVA 

PAGLIAIUNGA V» Mazzini n 4/e 19 RAPALLO (GE) 

COMPUTER UNION Via Storace n 4/6. SAMPIERDARENA (GE) 
INTEM/j^DottArmelio n 51 IMPERIA 

AZIMUTH Vio D. Peretolo n 76/r FIRENZE 

COMPAGNIA ITALIANA COMPUTER V ie D Minzoni n.31/a FIRENZE 

HYPERMEDIA Vio Moso Banco n 26 FIRENZE 

PUNTO SOFT Vw Torcicodo n.l/r FIRENZE 

PUNTO SOFT 2 Via R Tedaldo n 39/b FIRENZE 

PUNTO SOFT 3 Viole Guidoni n 77/b FIRENZE 

TELEINFORMATICA TOSCANA Vio Bronzino n 36 FIRENZE 

WAR GAMES Via R Sanzio n 126/a EMPOLI (FI) 

OFFICE POINT Vio V Emonuele n 35 PCAIANO (FI) 

COMPUTER DREAM Vio F Strozzi n 89/b PRATO (FI) 

MASTER ELETTRONICA Di lippmi Via Volantini n 96/c PRATO (FI) 
V1DEOFUTURO PRATO Viole Monlegroppo n 15 PRATO (FI) 

PUNTO SOFT 4 Vio Alfieri n 10 SCANDICCI (FI) 

LOGICAD V» Cadorna n 20 SESTO FIORENTINO (FI) 

MULTIDEIT Piazza Risorgimento n 10 AREZZO 
READYTEC Viole Michelangelo n 104 AREZZO 
MICHELONI Vio C Colombo n 14/c FOLLONICA (OR) 

VIDEOMANIA Vio Roma n 38 PORTO S STEFANO (OR) 

ESA SYSTEM Piazzo Motteotti n 53 LIVORNO 
ETÀ BETA Vio S Francesco n 30 LIVORNO 
FUTURA 2 Vto Combini n 19 LIVORNO 
MULTIMEDIA Corso Matteotti n 48 CECINA (LI) 

SHASTA Di Zuffi N & C locolilo' Antiche Soline PORTOFERRAIO (LI) 

Il COMPUTER Di Vecoli l Vio Colombo n 216 LIDO CAM Al ORE (LU) 
IDEASOFT D. Foce io là G tonno voto Vio Vespucc. n 98 PISA 
DIGITAL WORLD Via Calotofim. n 9/a CASTELFRANCO SOnO (PI) 
ELECTRONIC DREAMS Vto Donle n 77 PONTEDERA (PI) 

ELECTRONIC SHOP Vio Madonno n 49 PISTOIA 
PUNTO BIT Vrale Italia n 23 PISTOIA 
SILOG Vio Bandini n 17/21 SIENA 
READYTEC V» Font.no n 10 CHIUSI SCALO (SI) 

ELETTRONICA di Bifolchi V» delle Lettere n 46 MONTEPULCIANO (SI) 
COMPUTERMANIA V» Dello Repubbko n 133 POGGIBONSI (Si) 
PUNT^OFT 3 Via Del Commercio n 29 POGGIBONSI (SI) 

COMPAGNIA ITALIANA COMPUTER Vio M Angeton. n 68 PERUGIA 

MIGLIORATI Via S Ercotono n 3/10 PERUGIA 

SELD UMBRIA Via Firenze n 30/32 FERRO DI CAVALLO (PG) 

ETABETA Ptozzo S Domenico S N FOLIGNO (PG) 

SINTHESYS 91 Vio Della Scuola n 63 PONTE S GIOVANNI (PG) 


ETABETA Vto Cacciaton delle Alpi n 55/57 SPOLETO (PG) 
GMSOFTWARE Viole Leopardi n 38 TERNI 

ARICO' GIOVANNI Via Magno Grec» n 71 ROMA 
CAMPA ADOLFO Vio Prenest.no n 426 ROMA 
CD ROMA Vio Anaslos» Il n 338 ROMA 
CD ROMA V» Merulono n 245 ROMA 
CDR Via Tripoli n 1 ROMA 

COMPUTERLANDIA di M Costanzo Vio Prenesl.no n 370/. ROMA 

DR SOFT & MR HARD Vio Amotnce n 24 ROMA 

ELETTRONIC 69 C COMM LE LA ROMANINA Box 69 ROMA 

ELETTRONICA Di M.lazzo Viale N F Nob.lrare n 16/22 ROMA 

FULL SERVICE V» P Voler» n 90 ROMA 

GEMAR Via Di Porlo Cavollegger. n 65 ROMA 

INTELDATA Via Casilma n 434 ROMA 

M ELETTRONIC C COMM LE I GRANAI V» Nuvolor. ROMA 

METRO IMPORT Via Donatello n 37 a/b/c ROMA 

MICROLINK Viale Tirreno r 207 ROMA 

ODlS Piazza Ponte lungo n 3 ROMA 

OTS ELECTRONICS Vio A Romano n 3 ROMA 

PUNTO UFFICIO Vio Torrenovo n 134 a/b ROMA 

ROMA GIOCHI Via Degli Scipioni n 109/111 ROMA 

SPARAPANI DE SANCTIS Vio Cimorosa n 11 ROMA 

GEDY Vio Bengas. n 20 ANZIO (ROMA) 

COMPUTER SCHOOl 2000 Via Muro dei Francesi n 99/101 
CIAMPINO (ROMA) 

L'ANGOLO DEL COMPUTER Via Delle Case Nuove n 3 
CIVITAVECCHIA (ROMA) 

COMPUIAND Via Delle Ombrine n 35 FIUMICINO (ROMA) 

AUDIO CAR Via Livorno n 68 LADISPOLI (ROMA) 

M M SOFTWARE E COMP Vio Olivien n 59/b OSTIA UDO (ROMA) 
INFOSERVICE Vio latino n 24 SANTA MARINELLA (ROMA) 

KEY BIT ELETTRONICA Vio Caldini n 8/10 LATINA 

TOP COMPUTERS C COMM LE MORBElLA Via Del lido LATINA 

GRIS COMPUTER Vio Umbria n 14 APRILIA (IT) 

ENERGIA 2000 V» Dell'ldo n 30 SERMONETA (IT) 

BIT STUDIO V» Belvedere n 32 RIETI 

COMPUTER S HOP-MERCATONE Z Via S Rufino CITTA' DUCALE (RI) 

EZH3Z9 

COMPAGNIA ITALIANA COMPUTER Via De Gosperi n 78 ANCONA 
FIORETTI E VACCARINI Vio leopardi n 55/c FALCONARA |AN) 
EMJ-Maurizi Antonio Piazza Repubbko n 5 JESI (AN) 

CENTRO ADRIATICO SOFT V» Rizzo n 5 S B DEL TRONTO (AP) 

ZERO UNO COMPUTER Vio Ulpioni n 2 S B DEL TRONTO (AP) 
PERSONAL COMPUTER Via Ponchielli n 2 PESARO 


ABRUZZO-MOLISE 


COMPUTER EXE V» Trieste n 58 AVEZZANO (AQ) 
TECNOSISTEMI V» Patmi n 72 SULMONA (AQ) 

PDA COMMERCIALE Via Comorro n 80 CHIETI 

SOFTING di Falcone Vio Nettuno FRANCA VILLA Al MARE (CH) 

COMPUTER SHOP di Russo Via Bionco 8 LANCIANO (CH) 

CHIP Di Roto Via Milono n 77 PESCARA 

COMPUTER MARKET Via Tneste n 78 PESCARA 

INFOLAND Via Pepe n 89 PESCARA 

SPRING V» Tiburt.no n 63 PESCARA 

MAPE Vio Noz AdrwHca n 437 SILVI MARINA (TE) 

ECOM DI C-ucciniello Via Albino n 1 1 CAMPOBASSO 
COMPUTER SHOP V» D’Onofrio n 17 TERMOll (CB) 


CAMPANIA 


CD NAPOLI Vio F Pooli Tosti n 28/30 NAPOLI 
ELDIS INTERNATIONAL Via Gemito n 20 NAPOLI 
LA CAMERA OSCURA Di D Pompo Via P Castellino n 22 NAPOLI 
LA CASA DEL RASOIO Prazza Goribald. n 75 NAPOLI 
MEGASYSTEM Di Poggi Sergio Vio Ettore Bellini n 5 NAPOLI 
MFC Quaglia Casato S Marco n 6 NAPOLI r 

MICROSERVICES Vio Scarlatti n 150 NAPOLI 
ODORINO ELETTRONICA largo loto n 25/26 NAPOLI 
SACA Vio B Cavallino n 61/b NAPOLI 

SOFTLAND Di Ciccarell. Carmine Via C Porz» n 15 a/5 NAPOLI 
TRONY C COMM MUGNANO Via P Nonn. n.54 MUGNANO (NA) 
TEMA Vio Pittore n 153 S GIORGIO A CREMANO (NA) 

LANZETTA GIOCAnOll V» Carducci n 45 AVELLINO 
COMPUTER SERVICE Vio leonordo Do Vinci n 91/93 SALERNO 
NE^COMPUTER MARKET Corso Ganboldi n 65 SALERNO 

COMPUTER CLUB Via Re David n 199 BARI 
WIlllAM'S COMPUTER Viole Unita' D'Ilolio n 79 BARI 
COMPUTER SHOP d. VHo Nero Via Cori, n 17 BARLETTA (BA) 
INFOPROGRAM Via Isonzo n 4/o BRINDISI 
MILONE GIOVANNI Vio S F D'Assisi n 213 FRANCA VILLA F (BR) 

ECI Via Isonzo n 28 FOGGIA 

CD Via Mozzarella n 31/33 LECCE 

ELECTRIC DREAM V» Micheli n 33 LECCE 

PROGETTI INFORMATICI Viale Magno Grec» n 108 TARANTO 

V I P COM PUTER Vio Logo d. lesina n 9 TARANTO 

UHIIHI 

BASIC V» Sommo rimo n 32 PALERMO 
CHP Via Mondini n 3 PALERMO 

DELTA INFORM Via Autonomia Siciliana n 116 PALERMO 

HOME COMPUTER Di F Morea G V le Alp. n 50 c/d /e PALERMO 

AG COMPUTER Via Pleb.s Rea n 25 AGRIGENTO 

AZETA V» Canfora n 140 CATANIA 

NUOVA DIMENSIONE Via Buganza n 11 MESSINA 

NUOVA DIMENSIONE Via S Martino n 264 MESSINA 

ROBOTICA Di Mondo Santi P»zza S Cuore n 16 MILAZZO (ME) 

BIT INFORMATICA V» Poestum n 21 RAGUSA 

HOME COMPUTER Di Forcella Morea G Vio Golvoni n 29 RAGUSA 

COMPUTER TIME Vio Filalo n 29 SIRACUSA 

COMPUTER TIME Vto Garibaldi n 110 FLORIDIA |SR) 

SISTEl V» Morsola n 1 59 TRAPANI 
BASIC Corso VI A prile n 332 ALCAMO (TP) 

COMPUTERS POINT Vto Co varo n 21/b-21/c CAGLIARI 

TRONY C COMM LE MARCONI Vto Doglwnovo n 35 LOC PIRRI (CA) 
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